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Dreizehntes Capitel.
3)
a =
wundert sich deshalb nicht dariiber, dass sie fur Wasser- Alkohol-misclmngen nicht ausreicht, sondern eher, dass sie fur Wasser-Salpeter-saure geniigt , da doch in beiden Fallen Erwarmung und Contraction stattfindet
Bezeichnet man die wahre Cohasion der Losung I also j r \Ji> +- ^J (? J
mit a,   so   ist   nach Gleichung  4X) auf S. 452,    indeni   man   nocli setzt
+ a2 (1 — c)2 + 2 aia c (1 — c).
Aus dieser Gleichung erhellt, dass iiber a aus den Wertlien von «! und «2 nichts vorausgesagt werden kann, da die Grosse a12 un-bekannt ist. Es kann also a grosser, gleicli oder kleiner als at oder a2 oder als deren Mittelwerth sein und braucht auch nicht der pro-centischen Zusammensetzung der Misclmng oder Losung zu ent-sprechen. Herr Volkmann hat diese Formel auf Salzlosungen an-gewendet1). Bezieht sich «3 auf die geloste Substanz, ax auf die Losungsfliissigkeit, Wasser, so betrachtet er a2 und «12 als uiibekaimte Grossen, Oj und a als bekannte, berechnet durch Ausgleichnng jene beiden und bildet die Differenzen der berechneten Grossen 2 &12 c (I — c) -f- «2c2 gegen die beobachteten a — oq c2, denen sie gleich sein aollten. Er findet in alien von ihm untersuchten Losungen eine sehr gute Uebereinstimmung zwischen Theorie und Erfahrung, da die Difie-renzen selten 1 Proc. der Grossen selbst erreichen. Icli stelle hier einige seiner Angaben zusammen.
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Die Differenzen sind in der That klein genug, und das trifft auch zu fiir wasserige Losungen von Chlorbaruym, salpetersaurem Kali, salpetersaurem Natrium, kohlensaurem Natron, schwefelsaurem Kali u. s. f.
Die Berechnung der Grossen aia und cc2 hat den Genannten noch zu folgenden Ergebnissen gefiihrt. Er findet
Wiedem. Anu., Bel. 17, S. 385 ff.durch Null gehen. Ersteres fiinde statt fiir Chlorkalitlmlosung bei etwa 33 Proc., fiir Chlorcalcmmlosung bei 83 Proc., solche Losungen sind nicht untersucht. Aehnliches hat Plato2) fur
